Władysław Paczygowski 


Doktorand św. Teologii, 
Spowiednik Kościoła Archiprezbiteryalnego Najświętszej Panny Maryi, 


były Katecheta szkół ludowych, 


przeżywszy lat 49, kapłaństwa 25, opatrzony SS, Sakramentami, po długićj a dolegliwéj chorobie, 
zasnął w Panu dnia 21 Stycznia 1885 roku. 


Wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego spoczynku z domu pod L. 7 przy Małym Rynku odbędzie się we Czwartek 
dnia 22 Stycznia b. r. o godzinie 3 po południu, na które w żalu pogrążone siostry i siostrzeniec zapraszają Krewnych, y 
Wielebne Duchowieństwo, Przyjaciół, Znajomych, i pobożną Publiczność. 


NABOŻENSTWO ŻAŁOBNE 


W drukarni ¿OZASU“* w Krakowie. 


